Scanned with CamScanner 


إلمملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 


KING FAHD SECURITY COLLEGE 


(شهادة) 


بأن اللتدربة / منال عبدالله سندي هوية وطنية رقم( )١٠٠١۱۰۸٤٥۳‏ 
قد اجتازت برنامج (الإدارة المكتبية للعاملين في المجال الأمني) بنجاح وبتقدير عام (ممتاز) 
والذي عقد خلال الفترة من ۲/۱/۱۸ 5 5 ١ه‏ إلى 5ه 


وكان ترتيبها )۳١(‏ بين الناجحات وعددهن ( ۷ ) متدربة. 
والله الموفق » › 


مدير معد التد ريسب النسائي الأ مني 


cT E AD سم‎ 


د. سطام بن عبدالعزيز الفارس 


مدير عام كليةاالملك فهد الأمنية 
اللواء/ ر 


د. علسي بن عبدالرحمن الدعسيج 
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Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


كلية الملك فهد الأمنية 
KING FAHD SECURITY COLLEGE‏ 


(شهادة) 


يشهد معهد التدريب يب النسائي الأمني بكلية الملكت فهد الأمنية 
0 بأن التدربة / منال بنت عبداته حسن سندي هوية وطنية رقم ( ٠٠٠١۱۰۸٤٥۳‏ 
قد اجتاز ت برنامج (دليل التميز الوظيفي في المجال الأمنى) 
والذي عقد خلال الفترة من 47/5/7١‏ 4 ١ه‏ إلى 00 اه 


والله الموفق › › 


مدير عام كلية الملك فهد الأمنية 
اللواء/ 
صف 


د. علسي بن عبذالرحمن الدصيج 


SION معفم‎ 
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